Lek. med. JAN 


NTOWSK 


przezywszy lat 77, zmarl nagle 19 kwietnia 1986 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 29 kwietnia 1986 r. 
„e godz. 12.00 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce 


wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żałobie: 


ŻONA, SIOSTRA I RODZINA 


